NAROL BIELICKI 


kapral Policji Polskiej 


przeżywszy lat 32, zmarł dnia 2 maja 1943 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 6 b. m. o godzinie 9'/, rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi tego samego dnia o godzinie 2 po południu z kaplicy cmentarnej na miejsce 
wiecznego spoczynku, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


zona, córeczka i rodzina. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 7 b. m. o godzinie 8'/, rano w kościele parafialnym Bożego Ciała. 


Zakład pogrzebowy 
Onufrego Fiuta Drukarnia Związkewa, Kraków, Mikolajska 12 
Kroków, ul. Grzegórzecka 7. Telefon 141-05 i 102-48. 


